
Une loupe en voitc (l'indice ‘V.„ possède une face plane et une face 
sphérique de rayon 10 cm. Où faut-il placer un objet pour obtenir une 
image virtuelle à 110 cm du centre optique ? www.ecoles-rdc.net 
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